१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी 
करण्यासाठी उपकरणे, BIA, प्रसुति कक्षाच्या 
दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे व इतर 
अनुषंगिक बाबीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र .क्र.३३/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 

१. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १० ब/ १३ व्या वित्त आयोग/५४७६४-६५/२०२१, दिनांक 
२४.०८.२०२१. 

२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १.१२. २०१६ 


प्रस्तावना:- 


१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी विभागास एकूण 
रु.३६७.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर आहे. त्यापैकी रक्‍कम रु.३३४.६१ कोटी इतक्या रकमेच्या 
प्रशासकीय मान्यतेनंतर विनियोगासाठी कार्यवाही सुरू असून खरेदी करण्यात येणारी साधनसामुग्री व 
उपकरणे खरेदी विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून सुरु आहेत. तसेच या अंतर्गत असणारी काही बांधकामे 
व नुतनीकरण SSS आहेत व काही कामे सुरु आहेत. 


सदर मंजुर झालेल्या बाबींपैकी काही बाबी वगळण्यात / रद्द करण्यात आलेल्या असून त्यामुळे 
अंदाजित एकुण रु.३२.६९ कोटी इतकी बचत होत आहे. तसेच १३ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त 
झालेल्या निधीवरील व्याजापोटी जमा झाळेली एकुण रु.३२.१५ कोटी इतकी रक्‍कम जमा आहे. 
अशाप्रकारे या उपलब्ध रकमेमधून नवीन बाबीसाठी एकूण रु.५६.६० कोटी इतक्या रकमेच्या प्रस्तावावर 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १६.११.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
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मान्यतेच्या अनुषंगाने खालील तपशीलात नमूद केलेल्या बाबींसाठी एकूण रु.२७०३.६७ लक्ष इतक्या 


रकमेच्या प्रस्तावास सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


तपशिल 


प्रती नग किंमत 
(लाखात) 


एकूण 
संख्या 


आव्यक निधी 
(लाखात) 


एसएनसीयु (नवजात बालक काळजी कक्ष) एसनएनसीयु 
२७ प्रकारची उपकरणे 


०.७७ 


७६६ 


७६८ .७२ 


Vaccine Van चे Refrigerated Vaccine Van मध्ये 
रुपांतरण 

(लसीकरण कार्यक्रम अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या ३९ 
Mahindra & Mahindra Bolero Vaccine Van पैकी ३७ 
वाहने Refrigerated Vaccine Van मध्ये रुपांतरण ) 


६.६ 


३७ 


२४४.२० 


लेव्हल-२ व लेव्हलळ-३ डिलेव्हरी पॉईटसाठी fhea 
मॉनिटर 
(प्रा.आ.केंद्र/ ग्रा.रुग्णाळये/ उपजिल्हा रुग्णालये) 


१.७० 


८६९ 


१२१६.६० 


ARR ट्रक (32 Fal RHPA) 
(संतती प्रतिबंधक साहित्य वितरण करण्यासाठी नवीन 
वाहन खरेदी) 


१५ 


३०.०० 


MAA, SAANS (न्यूमोनिया), New Bor Screeing 
कार्यक्रमांतर्गत स्तनपान व शिशु पोषण विषयीच 
इन्फॉर्मशान टूल किट (MAA, SAANS (न्यूमोनिया), New 
Born Screeing कार्यक्रमांतर्गत स्तनपान व BY पोषण, 
जन्म जात व्यंग विषयीचे इन्फॉर्मेशन टूल किट, New Born 
Screening अंतर्गत आरोग्य संस्थांना Visible Birth Defect 
Poster व SAANS कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य कर्मचारी व 
आशा यांच्यासाठी पोस्टर व लीफलेटच्या छपाईबाबत) 


१३८४४८ 


५१.८५ 


Monitoring of infant for 92 months infants by ASHA 
(आझांना भेटीचे मानधन) 


२०८.०० 


Paediatric Incentive Care Unit (PICU) 


928.30 


Total 


2903.89 


०0२. 


03. 


सदर प्रशासकीय मान्यता सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” ते “इ” प्रमाणे असेल. 


सदर प्रशासकीय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


सदर साहित्य सामुग्रीच्या खरेदीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 


करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया/ Gem Portal वर 


राबविण्यात यावी. 
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2) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीची खरेदी विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fat year (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा ए€०11]८० specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) UPS पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार केंद्र शासनाकडून 
राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
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qo) उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.६३ मधील बाबीसाठी शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय व सूचना याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


१२) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२११२२११८०४३८७९१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR (॥)(॥॥॥॥२१॥0 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 


1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 
7A6A7250, 

erialNumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955AAF5 


5९ 
DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VIAYKUMAR LAXMANRAO, 


Date: 2021.12.28 17:27:30 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३३/आरोग्य-७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 
) 


७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FwB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट-अ (Annexure-A) 


तक्ता क्र. 9 - जिल्हयांकडील एसएनसीयु उपकरणे 


Requirement as per 


<r १. GOI Total Budget 
; Equipment Name द Unit Cost | Norm/BOR/Death Required (in 
No. Desirable Tri 
(D) Rate/ Trible Lakh) 
Area/Dist. Demand 
1 CPAP 434500 62 269.39 
2 Transport Incubator basic with | oo | 500000 38 190.00 
battery & 02 w/o ventilator 
3 | Mobile X-ray 1320000 10 132.00 
A Syringe Pump 10,20,50ml single ट्‌ 30000 205 615 
phase 
Monitor Vital Sign (NIBP, HR, 5002, 
5 ECG, RR, Temp.) E 145000 28 40.6 
| 6 | Pulse oxymeter E 48500 81 39.29 
7 | T Piece resuscitator 50000 19 9.5 
ea Electronic weighing Scale for Baby , c 7000 103 721 
10 kg <5g> 
| Suction Pump Portable 220४ ट्‌ 5000 36 1.8 
w/access 
10 | KMC Chair 3000 | Os”F 1.8 
11 | Oxygen flowmeter 2000 82 1.64 
12 serve Contralled Online Voltage 5000 32 16 
Stabilizer 
13 | Crash Cart / Trolley 15000 7 1.05 
14 Autoclave Machine (Steam, Bench | ee | 15000 7 1.05 
top, 201, electrical) 
15 | Infantometer- plexi, 3%ft/105cm E 7500 42 3.15 
16 Resuscitator, hand-operated, c 1000 42 0.42 
neonate, 250ml 
7 Resuscitator, hand-operated, c 1000 B 0.13 
neonate, 500 ml 
18 | Laringoscope E 2000 18 0.36 
19 | Refrigerator, hot zone, 190L E 20000 7 1.4 
20 Stethoscope for Neonates - ट्‌ 600 | 39 0.23 
Binaural, 
21 Oxygen Hood, Sand M, set of 3 ट्‌ 2000 ll 0.22 
each, including connecting tubes 
22 | Sterilizing Drum (165mm diameter) E 7000 33 2.31 
23 | Suction Pump - foot operated E 3000 29 0.87 
74 Thermameter (Clinical, Digital, 32- ट्‌ 400 24 0.10 
43C) 
25 | Glucometer (with Dextrostix) E 2000 26 0.52 
26 Basin, kidney Tray - stainless steel, c 1000 42 0.42 
825ml 
Electricl Mobile Light examination 
mobile(220-12V) 20९0९ 1 8 O10 
Total 768.72 


परिशिष्ट-ब (Annexure-B) 


तक्‍ता SP. 2 - Vaccine Van Conversion to Refrigerated Vaccine Van 


मॉडिफिकेशनसाठी प्रती 
; मॉडिफिकेडान | नग वाहन अंदाजित | एकूण अंदाजित 
। मंजूर | उपलब्ध 
अक्र. तपशिल करावयाची आवश्यक खर्च खर्च रक्‍कम 
वाहने | वाहने 
वाहने (रुपये लक्ष) (रुपये लक्ष) 
(With Transportation) 
Vaccine Van 
fe (०, TOs 2 37 6.6 (Modification) 244,20 
Refrigerated 
Vaccine Van 
बाबनिहाय अंदाजित खर्च :- 
अ. क्र. प्रकार अपेक्षित खर्च प्रती युनिट 
(१८ टक्के जीएसटी सह) 
(रुपयात) 
Refrigeration Unit{With two compressors one will run on 
vehicle engine and one will run on grid power, whenever 3,35,000/- 
needed (to support in long duration halt) 
2 Vehicle body New 2,65,000/- 
Shelves (for storage of vaccines) and Telemetric (Real time 
temperature monitoring) with 2 Temperature Sensors and 47,000/-- 
Two door sensors 
Rear cabin camera and Miscellaneous 13,000/- 
एकूण रु (सर्व करांसहीत) . 6,60,000/- 


परिशिष्ट-क (Annexure-C) 
तक्ता H.3- लेव्हल-२ व लेव्हल-३ डिलिव्हरी पॉईंटसाठी फिटल मॉनिटर 


Consignee list for fetal monitor 
| DHO- | Total Total distributed Consignee Proposed 

Thane 33 7 23 
Palghar 43 19 22 
Raigad 25 a eee 17 
Ratnagiri 19 Sa ae 19 
Nashik 70 39 26 
Dhule 47 15 28 
Nandurbar 28 15 13 
Jalgaon 51 25 24 
A'nagar 79 5 73 
Pune | 36 | 29 54 
Solapur 47 7 36 
Satara 41 | 41 
Kolhapur 42 as | 38 
Sangali 42 COU 38 

Sindhudurg 4 SEE ——s 4 
Aurangabad 43 [1__0_____ 40 
Jalana 31 ४. 11111 पकी. 2 29 
Parbhani 27 PF lts—<‘CSsCOY 25 
Hingoli 21 ae cae 19 
Latur 30 1_ 8 18 
Osmanabad 28 Fl 8 20 
Beed 38 4 28 
Nanded 52 18 26 
Akola 22 [1_ 6 12 
Washim 20 3 17 
Amravati 32 12 16 
Yawatmal 38 4 28 
Buldhana 34 7 25 
Nagpur 28 2 24 

Wardha | 9 | [1__0___| Posi 
Bhandara 16 2 14 
Gondia 17 3 14 
Chandrapur 26 3 20 
Gadchiroli 29 | चण oe चाय 29 
Total | 1198 | 247 869 


परिशिष्ट-ड (Annexure-D) 


ada क्र.४- MAA व SAANS कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य कर्मचारी व आशा स्वयंसेविका 


यांच्यासाठी साधन सामुग्री. 
N : Total Budget 
Sr.No. Pr ae Particulars pie Unit ee Required (In 
8 y Lakh) 
1 Information Tool Kit for 
ASHA -- Breastfeeding 
MAA Information Tool Kit for 69000 69000 25 17.25 
2 ASHA — Complementary 
Feeding 

Sub Total 17.25 

3 "0000100113 13683 | 27366 | 15 4.10 

SAANS Treatment Protocol 

4 Facility Treatment Protocol 3015 6030 15 | 0.90 
5 ASHA SAANS leaflet 69000 69000 15 10.35 
Sub Total 15.35 

| 6 | Visible Birth Defect Poster for Facility 3015 6030 15 | 0.90 
7 Visible Birth Defect Leaflet for ASHA 69000 69000 15 10.35 
Sub Total 11.25 

| 8 IHBNC Home Visit Format | 80 
Grand Total 51.85 


परिशिष्ट-इ (Annexure-E) 


तक्‍ता क्र.५- Pediatric Incentive Care Unit (PICU) 
Budget required for 6 Beded PICU (2 Ventilator Beds and 4 non ventilator beds) 
DH T TOTAL 
Sr. N डं Unit eee Amravati ete BUDGET 
No. ame of Equipment Cost 0 0 Budg 
Budget Budget | Qty Qty | Budget 
ty ty et 
॥ | Equipments 
1 Pediatric Ventilator — 2 24.00 2 24.00 2 24.00 6 | 72 
2 Central Oxygen and suction system for 6 beds 600000 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 3 18 
S| | Cone een ee Pe 145000 | 4 | 5.80 | 4 | 5.80 4 | 580 | 12 | 174 
RR, Temp. 
4 Syringe Pump 10,20,50ml single phase 36000 | 8 | 2.88 | 8 | 2.88 | 38 | 2.88 24 8.64 
5 EEG Machine 280000 | 1 2.80 1 2.80 1 2.80 3 8.4 
| 6 | Pediatric bed 25000 | 6 [| 1.50 | 6] 150 | 6 | 1.50 18 4.5 
7 12 lead portable ECG machine 136000 | 1 1.36 1 1.36 1 1.36 3 4.08 
| 8 | T piece resuscitator 50000 1 0.50 1 0.50 1 0.50 3 1.5 
| 9 | Laryngeal mask airway 25000 2 0.50 2 0.50 2 0.50 | 6 | 1.5 
10 | Washing machine with dryer 48000 1 0.48 1 0.48 1 0.48 3 1.44 
11 Computer with printer 48000 1 0.48 1 0.48 1 0.48 3 1.44 
12 | Radiant Warmer 32000 2 0.64 | 0 [ 000 [| 2 0.64 4 1.28 
13 | Crash Cart 20000 2 0.40 2 0.40 2 040 | 6 | 12 
14 Refrigerator, hot zone, 1101, 30000 1 0.30 1 0.30 1 0.30 3 | 09 | 
15 | Sterilizing Drum - 165mm diameter 7000 4 0.28 4 0.28 4 0.28 12 0.84 
16 | Bedside Cabinate 4000 | 6 [| 024 | 6 | 024 | 6 | 0.24 18 0.72 
17__| Non Rebreather mask 4000 4 0.16 4 0.16 4 0.16 12 0.48 
18 | Patient transport bed 15000 1 0.15 1 0.15 1 0.15 3 0.45 
19 | Electronic weighing Scale 7000 2 0.14 2 0.14 2 0.14 | 6 | 0.42 
20 | Surgical instrument / Suture Set 5000 2 0.10 2 0.10 2 0.10 | 6 | 0.3 
pi || Oren Hed, 3 and Mi ६९०3 टकषया, 2000 | 4 । 0.08 | 4 | 0.08 4 | 0.08 | 12 0.24 
including connecting tubes 
22 ae Laryngoscope set (curved and straight 2000 4 0.08 4 0.08 i 0.08 12 0.24 
23 _| Infantometer- plexi, 34ft/105cm 7500 1 0.08 1 0.08 1 0.08 3 0.225 
24 | Suction Pump - foot operated 3000 2 |_0.06__| 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | | 6 | 0.18 
25 ae Mobile Light examination mobile(220- 2000 3 | 0.06 | 06 3 | 0.06 | 06 3 0.06 9 | 0.18 
26 | Syringe hub cutter 3000 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | | 6 | 0.18 
27 | Basin, kidney Tray - stainless steel, 825ml 1000 | 6 | | 0.06 | | 6 | | 0.06 | | 6 | 0.06 18 0.18 
28 | Dressing Tray-stainless steel,300x200x30mm 1000 | 6 | | 0.06 | | 6 | | 0.06 | | 6 | | 0.06 | 18 0.18 
29 | Gowns 500 12[ 0.06 | 12] 0.06 | 12 | 0.06 | 36 0.18 
30 | Nebulizer 2500 2 0.05 2 0.05 2 0.05 | 6 | 0.15 
31 | Room Heater 5000 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.15 
32 Resuscitator, hand-operated, padiatrict, 250ml 2000 2 | 0.04 | 2 0.04 2 | 0.04 | | 6 | 0.12 
33 Resuscitator, hand-operated, neonate, 500 ml 1000 4 | 0.04 | 4 0.04 4 0.04 12 0.12 
34 | Glucometer with Dextrostix 2000 2 | 0.04 | 2 0.04 2 0.04 | 6 | 0.12 
35 | Stethoscope | 600 | 6 | 0.04 [| 6 | 004 | 6 | 0.04 18 0.108 
36 | Voltage Servo-Stabilizer (3 phase): 25-50 KVA 2500 1 0.03 1 0.03 1 0.03 3 0.075 
37__| Digital Thermometer 400 [6 [| 002 | 6 | 002 | 6 | 0.02 18 0.072 
38 | Infusion Stand with double hook on castors 500 3 0.02 3 0.02 3 0.02 | 9 | 0.045 
39 | Wall Clock with second hand 1000 1 0.01 1 0.01 1 0.01 3 0.03 
40 | Pair of Washable Slippers 50 12 0.01 12 0.01 12 0.01 36 0.018 
41 | Rectal Thermometer 100 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00. | | 6 | 0.006 
42 | Glass thermometer 100 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | | 6 | 0.006 
43 | vinyl-coated Measuring tape , 1.5m. 100 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 0.003 
Total budget 49.65 49.01 49.65 148.30 
Cc Renovation/Upgradation of Pediatric 10 10 10 30 
ward 
Shey Operatioal Cost 2) 2 2 6. 4 
Total Budget (Minor + 4000000 हन 61.65 61.01 61.65 184.30 


